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NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC, BRAT I DZIADEK 
CHIRURG-GINEKOLOG 
DŁUGOLETNI DYREKTOR SZPITALA W CIE- 
SZYNIE I KLUCZBORKU, ODZNACZONY KRZY- 
ŻEM GRUNWALDU ORAZ WIELOMA INNYMI 
ODZNACZENIAMI 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 


mentami, zmarł dnia 1 lutego 1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek 5 bm. o godz. 14.00, o czym zawiada- 


miają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKI, SIOSTRY, ZIĘCIOWIE, WNUKI 
I RODZINA. 
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